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I POI UcoperfetuttalaGuglia di ftuore dappie;accionon veni ffefe- 
gnata,e fopra dette ftuore era coperta di tauoioni grofsi vn quarto di pal 
mo , fopra quali erano verghe di ferro larghe mezo paJmo ,groue vn 
quarto di palmo, e ven erano tre per faccia, quali abbracciauanoii piedc 
difotto della Guglia traignoccoli di metallo > e veniuano fu peril dritto datutte 
quattro Je faccie della pietra con i loro nodi a modo di mafchietti per congiungere 
l’vna fopra l altra, e dette verghe erano cinte ftrette a tornoda noue cercchi del 
medelimoferro,come tutto fi vedranel difegno feguente, il ferro dell’imbragatu- 
rapefaualibrequaranta miia, e fra tauoloni, traglie, e canapialtre libre quaranta 
mila in circa dimodo, che j a Guglia imbragatadi quefta maniera veniua ape fare 
vn milione ,e quaranta tremilai ecinquecento trenta fette libre. 

Nel medefimo tempo ii fpianaua vna piazza intorno a detta Guglia , e dima- 
no in mano s’andauano piantando gli Argani, ch’erano giafiniti, e fatti tutti di 
nuouo , comefimilmente ft vedera in difegno , e s inueftirno tutte le traglie di 
mano in mano accomociando i capi delle corde al loro argano determinate j e 
perche i deputati alia cura del Caftello poteffero in vn’atdmo conolcere, quali 
argani foffero reftati , o troppo lend, o troppo tirati a moflaper mofia; feci fe- 
gnare gli argani per numeri ordinatamente , e firnilmente ancora le polee,che 
rilpondeuano ciafcuna al luo argano, Sc alielor traglie particolari, di modo eh’ 
ad ogni bifogno dalla cima del Caftello ii poteua dare auifo, quale argano era 
neceilario allentarii , o tirarll di maniera , che i capi maftri deputati alia cura 
ciafcheduno del particolare loro argano poteuano in vn momento riipondereper 
ordine,& efeguire quanto loro era impofto particolarmente fenza vna minima 
confuiione, e per laftrettezza della piazza fu neceilario piantare tre argani nel- 
laSagreftia, Sc in mold luoghiicauezzare le ftrade de’canapicon diuerfe polee, 
come fi vedra nella feguente pianta : iegnati che furno gli argani , Sc accomo- 
date tutte le corde ; fi comincio ad argano per argano a drarli con tre, e quat-r 
tro caualliper aceordare,e vnire le forze loro riuedendoli tre,e quattro volte ad 
vno ad vno,fino che fuffero vgualmente tirati, Sc a queito femio fi rermorono 
alii vmt otto d Aprile. I5«5* Eperchepopolo infinito concorreua a vedere co- 
il memorabile imprefa ;per ouiarea i difordini,che poteife caulare la moltitu- 
dine delle genti,s erano sbarrate le flrade,ch arriuano fopra detta piazza,c ii man- 
do vn bandojch il giorno determinate ad alzar la Guglia nifiuno potelie entrar den 
tro a i ripari faluojchegli operarij:achihauefIc sforzato li cancel livi erapena la vi- 
ta, di pitijche nifiuno impediffe in qual fi voglia modo gli operarij , e chc niifuno 
parlafie,fputafre,o facefleftrepito di forte alcunafotto graui pene : accio non fuffero 
) npc did li comandamenti ordinadda me a miniftri , eper far fubito efiecutione di 
dettobandoil Bargelloconlafamigliatuttaentro dentro il ferraglio, talcbefiper 
la nouitadell opera,fi per le penedej bandoin tantaquantitadi popolo,cbeconcor- 
f e u via to grandifsimo iilentio. Auanti che ! a Guglia foffe imbragata alcuni giorni, 
pi ima fu leuata lapalla^cbe viffauaincima per ornamento,& per che mold penfa- 
uano,che (fendo la Guglia dedicata a Cefare) in effa foffero le ceneri di lui ; fu con- 
ldeiata dame con gran diligentia , evidileieliere gettata tutta d vn pezzofenza 
commiLiura alcuna , cbeftandoque{lb,nonvi fi poteua mettere dentro cofa alcuna, 
c en verojch in mold luoghi e ffata forata dalfarchibugiate^he viiono ftatetirate 
da loldati,quando la Citta di Romafu prefa,per i quali fori era entrata alquanto di 
poluere lpinta da vented che fu moftrato da me a molti , ma per tornar e al nropofi- 
tonoitro; Alii trenta del medefmio mefe d’Aprile il mercordia due ore inanzi 
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